取扱説明書 


保証書付き 

保証書は裏表紙に付いていまず。 


日立電気掃除機 

型式 

PV-SL1 



参ごみグッた 



こみタッシ1サ仍の 


このたびは曰立電気掃除機をお買い上げいた 
ださ、まことにありがとラございました。 

この掃除機は家庭用でず。業務用や掃除外 
の目的にはご使用にな5ないでください。 

ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読み 
になり、正しくご使用ください。 

お読みになったあとは、保証書ととちに大切 
に保存してください。 


r ま全上のごを意」 r -» p . s 〜71 をお読み 
いただき、正しくご使用ください。 


HITACHI 

Inspire the IMext 


ら< じ 


ご使用の前 I 


♦特長とお願い . 

参各部のなまえと組み立てかた • • 

参ま全上のごを意 . 

参使用上のお願い . 



巧いかた 


参操作のしかた . 

参収納のしかた ■EI 


お掃除びおわった6 


♦ごみの捨てかた . mSm 

参お手入れのしかた••一 ■B 


こんなとをは 


参故障かなと思ったら •••• 
参 アフターサービスと 保証 

参別売り部品 . 

♦仕様 . 


の 

の 

の 

の 





















特長とお願い 

巧斤サイクロン方式 J で、ミき烈パワー長持ち。 
さ6に r ごみダッシュ J で、ごみ捨て簡単。 


新サイクロン方式 


高速フアンモーターのパワーを生かし去る 


大面積の立体フイルターとタストフイルターび 
パワーのロスを抑えてスムーズに吸引。 

吸引風びダストケース内で旋回流を発生させ、 
ごみと空気を分離。さらに強力にごみをプレス 
することで、集じん量もアップしました。 



立体フィルター 


旋回流 


プレス 
されたごみ 


ダスト 
フイルター 


吸引のイメージ 


パッと飛び出す！清潔ごみ搭て 


プレスされたごみがワンタッチで飛び出し、簡単に捨て 
られます。 [^ P .12 I 

ティッシュペーパーを使ラと、ごみ捨てがさらに簡単-清潔 
になりますのでおすすめします。 t » P .12 1 


田立体フィルター内部に曰ごみを吸います曰ごみを捨てます 
ティッシュぺーパーを 
取り付けます 


ティッシュぺーパ- 


ごみ 




夕 


趣 


立体フィルター 


立体フィルター 



テイツシュぺー パー 


に包まれたごみ 


铜ごみかた 



立体フイルター 


了ィッンュぺーパー 
に包まれたごみ 


•サイク□ン方式のクリーナーは、 r 紙パックがいらなしりという特長を持っていますび、_ 

強い吸込力でお掃除していただくためには、ダストケースのお手入れげ必要です 。 CMiBEI 

•テイッシユぺーノ く一は市販されている2枚重ねのちのをご使用ください。 

•めれたテイッシユぺーノ \:-は使用しないでください。 

•テイッシユぺ 一 y く一を使用した場合、吸込仕事率が1 0 W 程度下びります。 
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7 j < 洗いちでをるダストフィルター 


7 j < 洗いすれば、強烈/ f ワーび復活 


チリ離れ性、耐义性に優れた素材をダストフィ 
ルターに採用。 

付属の「お手入れブラシ」を使って簡単にチリ 
落としがでさます。 

さらに水洗いをすれば、強烈パワーびますます 
復活します。 ^ 



水洗いち 0 K 


巧し当てて • 
左ちに動かす: 


^お手入れブラシ 
、チI」おとしガイド 


\ダストフィルター 
f 抗菌-消臭ひだ折り1 
Iブラックフィルタ ーi 


•パワーを持続させるために、ごみ捨て時ごとに、毎回お手入れブラシを使ってチリ落としを 
実施してください。 

•付属の「お手入れブラシ」 LU がのブラシは使用しないでください。 

•水洗い後は、必ず自然乾燥させてか5本体に取り付けてください。 

(乾燥には約1曰必要です。） 


ごみずてサイン 


ごみ捨て時期の目安をお知らせする 
r ごみすてサイン」を搭載。 



•ごみの種類によっては、ごみびいっぱいになってち「ごみすてサイン」が作動しないことが 
あります。ごみの量にかかわ5ず、毎回のお掃除ごとのごみ捨てをおすすめします。 

•フィルターび目詰まりしている場合には、ごみの量にかかね5ず「ごみすてサイン」が作動 
することげあります。定期的にフィルターをお手入れしてください。 






各部のなまえと組み立てかた 


ホー乂 

(□ング伸縮ホース) 


グリップ八ンドル 


♦回転させて八ケブラシとしてち使えます。 




クルツ 


伸縮パイプ 


-ダストケース取りがしボタン 

♦本体か日取り外すとさに巧します。 


パイプホルダー 

♦伸縮パイプを「カチッ」と' 
音びするまで差し込みます。 

グリップホルダー 
電源プラグ^^^ 
電源コード-^ 


カチッ 


参本体か日取り外すとさにつかみます。 


A 注意 


♦本体の持ち運びには使用しないでください 。I 
本体び落下してけびをしたり、ゆかを傷つ 
けることびあります。 


排気口 


ごみすてボタン 
立体フイルター' 


.ダストケース 
グ I 」ップ 


エアーヘッド 
(抗菌パワフルイオン. 
エアーヘッド） 

回転ブラシ- 

(抗菌回転ブラシ） 


カチツ 


逆止弁一^ 
ダストケース' 
フタ 


-お手入れブラシ 
♦左ちどち b にち 
収納でさます。 


ダストフィルター取り外しつまみ 


チ I 」おとしガイド 


ダストフィルター 
(抗菌-消臭） 



モーター前フィルター（ナノチタン*アレルオフ抗菌消臭フィルター） 


>フィルターカバーのつまみを持ち、 
フィルターカバーをまっすぐ上に 
引っ張ると、モーター前フィルター 
を取り外しできます。 


フィルターカノ（一つまみ 
仲央漸 ィ 


フィルタ ーカパー 


モーター 前 フイルター 




m 








パイプ伸縮レバー 


>グ|」ップ八ンドルの高さ(パイプの長さ） 
を調節でさます。 


グリップフック 




A 注意 



♦伸縮ノ（イプと本体の間に手などを入れ 
ないで<ださい。けびをすることびあ 
ります。 


コード巻き取りボタン 


參電源プラグを持って、 
コード卷さ取りボタン 
のマーク部(成)を巧し 
なび日、ゆっくり電源 
コードを卷さ取ってく 
ださい。跳ね上びりに 
よるけび、家具への傷 
つさを防ぐためです。 

. 源プラグ 
^を持つ, 


•a 臓 m I 

♦電源プラグを持たず、急に電源コード 
を巻き取ると、電源コードび絡まり、 

引さ出せなくなることびあります 。I 




エアーヘッド 
取り外しボタン 


r コードフック 


♦お掃除のとさ、電源コードび 

足にまとわりつくのを防ざます。 

1 

電源コード \ & 

: X 

コー ドフック/ 





パイプ取り外しボタン 

♦伸縮パイプ本体か日取り外すとき 
に巧します。 

本体八ンドル 

♦本体を持ち運ぶとさに使います。 


運転スイッチ 


Mt — (入） 

モーターび 回ります 

彻） 

^ モーターび 止まります 

参運転するとさは、•印の方向を 
巧します。 

♦電源プラグを差し込むとさは、 
(邸の状態にしてください。 


モーター保護用吸気 □ 


♦運転中に モーター 
保護巧吸気口をふ 
さびないでくださ 
い。 

モーター 保護用/ 
吸気口 


ごみずてサイン〔 - > p . ll 〕 


伸縮パイプの伸ばしかた （ 縮めかた） 


グリップ八ンド J レ側 

u パイプ伸縮レノ（一を引 をながら 
白伸縮パイプを引っ張る 

I u 引きなびら 

伸縮パイプ 

目引っ張る 

パイプ 伸縮 レノ （一^2^^^ 

因縮めるとさは、伸縮レバーを引さなび5 
伸縮パイプを持つて巧し込む 


クルツと切替えブラシ側 

D スライドつまみを矢印の方向へスライドさせ 
なびら 

呂クルツと切替えブラシを引っ張る 

W V スライドつまみ 


田スラ仆;;つ張る 

因縮めるときは、スライドつまみをスライドさせ 
なび5クルツと切替えブラシを持つて巧し込む 










ま全上のごを意 


必ずお守りください 


ご使用になる人や、ほかの人への危害、財産への損害を未然に防止するため、お守りいただくことを 
次のよラに説明しています。また、本文中のミ主意事項についてもよくお読みのラえ、正しくご使用 
<ださい。 

■表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、 
説明しています。 


A 警告 


この表示の欄は、「死こまたは 
重傷を負ラことが想定される」 
内容です。 


この表示の欄は、「傷害を負ラ 
みな ことが想定されるか、または 
^ /± * 胃、物的損害の発生び想定される」 
内容です。 


A 


お表示の説明 


r 警告やミ主意を促す」内容のものです。 


0 


してはいけない「禁止」内容のちのです。 


〇 


おず実行していただく「指示」内容の 
ちのです。 



A 警告 


f 異常- » 障時には直ちにほ用を中止する 


•スイッチを巧してち、運転しない 

•本体が変形したり、異常に熱い 

mm •電源プラグやコードを動かすと、 

-ホースが破れている 

ス y ffi 電したりしなか]たりする 

-こげくさい"におい"がする 

•運転中、時々止まる 

-その他の異常がある 

-運転中、異常な音がする 


発煙•発义-感電のおそれがありまず。ずぐにスイッチを切り、 

電源プラグを抜いて販売店へ点検-修理を依頼してください。 J 


♦义災-感電-けびを防ぐために 


0 ♦電源コードを傷つけない 

f 傷つけ-加工-無理な曲げ•引:;0 
張り•ねじり-重いちのを載せる- 
し 挟み込むなどし ない > 

•傷んだ電源コードや電源プラグ、 
ゆるんだコンセントは使用しない 
•電源コードを回おブラシに卷さ込まない 

义災-感電の原因となります。 


電源(コンセント • プラグ • コード) 

〇 ♦定格1已 A じ Lh • 交流10 0 V のコンセ 
ントを単独で使う 

♦電源プラグは根元まで確実に差し込む 
参ごみ捨てやお手入れの際は、電源プラ 
グをコンセントか5巧く 
また、めれた手で抜去差ししない 
•電源プラグのほこりなどは定期的に 




r エアーへッド(吸込口） 

(触れない1ぶ公/ 


♦回乾ブラシには触れない 



( XI けびの願となります。 



特におテさまにはごを意ください。 



V 


J 


巨 









そのほか 

0 参分解したり修理-改造しない 

♦7 j < 洗し作風呂場での使用はしない化洗いできる部分は除く） 
♦灯油、ガソリン、 シンす一、 トナー、可燃性ガス(スプレー)、 
たばこの吸い殻などを吸わせない 

义災•感電-けびの原因となります。 



じゅラたん 
洗ミき剤などのち 


コピー用のトナー . y A 

鉄お•洗剤•を量の巧しピン-か- 
ル奏粉など つまよラじ 


♦発义 


A 注意 


—卜(短描）-けがを防ぐために 



♦電源コードはホ巧じ(上無理に引さ出さない 

断線の原因となります。 

♦破れたり、傷ついたホースを使用しない 

故障の原因となります。 

参持ち運びずるとさは、ホースを持ってぶ5下げない 

ホースの破損の原因となります。 

参本体に乗日ない 

故障の原因となります。 


♦次のよラなものは吸わせない 

異臭や故障の原因となります。 

•水や液体•湿ったをの•吸湿剤(湿気取り) 
-を量の砂やお-長いひを-ガラス 
•巧しピン•針•つまよラじ 

•7 j < 洗い後は十分に自然乾燥させる 

異臭や故障の原因となります。 


使用上のお願い 

故障などを防ぐために、次のことをお守りください。 

また、本文中の fSD 事項についてもよくお読みのうえ、正しくご使用ください。 


そのほか 

0 参引义性のもの(ガソリン、ベンジン、シンナ ー) の近くで使用しなし、 

誤って吸い込むと、発乂の原因となります。 

参义気に近づけない 

本体の変形によるショート(短絡）-発乂の原因となります。 


排気口 

0 


参排気□をふさがない 

過熱による本体の変形-発火の原因となります。 

♦排気□から出る風を、長時間身体に当てない 

低温やけどをすることびあります。 


長時間身体に'’ 
当てない f 


X 



クリップ八ンドル 

0 参グリップ八ンドルを持って運ばない 

本体び落下してけびをしたり、ゆか面を傷つけ 
ることびあります 


■へッド(吸込 □) 

•吸込□をふさいで長時間運転しない 

過熱による本体の変形-発义の原因となります。 


ふさがない 



電源 (コンセント • プラグ • コー ド） 

〇 参使用時に(外は、電源プラグをコンセントか日抜く 

絶縁劣化による感電や発火の原因となります。 

♦電源プラグを抜くとさは、電源コードを持たずに、先端の電源プラグを持って引さ抜< 

電源コードび傷つを、ショート(短絡)して感電や発义することびあります。 

•電源コードを巻き取るとさは電源プラグを持つ 

電源プラグび当たってけびをすることびあります。 


{女全上のごを意 












操作のしかた 


お掃除のしかた(エアーへッドを使つたお掃除) 




電源プラグをコンセントに差し込む 



A 警告 

义巧のおそれあ日 

♦延長コードを使用したり、ほかの家電製 
品と同一のコンセントをご使用にならな 
いで < ださい。 


CSD 

♦電源コードはホ印じ(上引さ出さないでく 
ださい。 



» 


本体を傾ける 

♦本体を立てたままで運転すると、シューと 
音がします。異常ではありませんが エアー 
へッドの吸引力は低下します。 



エアーへ ッドに足を添える 




ゆか面の種類に応じてエアーへッドを動かす 



前後に動かしてお掃除します。引くときにごみが 
よく取れます。 

•初めてお掃除するじゅラたんの場合、あそびちびたくさ 
ん取れることびあります。 

たたみの傷つき防止のため、たたみの目にそって 
■ bSm 動かします。 


じゆラたん 


■■ S 離き 防止の ため、 木の 合わせ目にそつて 


么注意 

ゆか面に 傷を つけるおそれあ日 

♦ひのきなどのやね b かいゆかの場合には、 エアーへ ッドをゆか面に 
強<押しつけないで< ださい。 

♦車輪にごみび絡みつくと、車輪び磨耗する原因となります。 

き喊 


定期的にお手入れしてください。 l -» p.l 已 1 
♦車輪び磨耗しているときは、お早めにお買い上げの販売店にご相談 
ください。 f -» P .18 l 

ノ 

t が 潮«•じゅうた-んの種類によっては、エアーヘッドび動かしにくい場合びあります。その場合は、本体を寝か 
せざみにして操作してください。 

また、じゅラたんの毛並みにそって操作してください。 

、ノ 
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エアーへッ ドの動をについて 


通常のお掃除 首振りへッドでお掃除 


イオン八ケと抗菌回輯ブラシのはた 6き航菌パワフルイオン I ァ-ヘッドにつし、て) 


♦抗菌パワフルイオン エアーへ ッドのイオン八ケとゆか面の摩擦 
によりマイナスイオンを発生させ、プラスに帯電したほこりを 
中和して取りやすくします。 


♦抗菌回転ブラシでじゅうたんのごみを強力にかき上げ、マエ- 
ヨコ-ナナメ3ち取り構造で、お部屋の隅々や壁際のごみちし 
っかり吸い取ります。 

じゅラたんなどのお掃除の場合には、力を入れず、すべらせるよラ 
に軽く動かしてください。（抗菌回転ブラシの回転で効果的にごみ 
をかき上げるためです） 


回拓ブラシの持ち上げ停止機能について 


が ♦じゅラたんの種類によっては、回転ブラシび回転しにくくなることびあります。 

♦薄いカーペットなどび吸いついて、ごみび取れにくいとさは、カーペットの隅を押さえ、 
吸いつかないよラにしてお掃除してください。 

♦回転ブラシはゆか-たたみ上でも回転します。 


回起ブラシび 
高速回転します。 


回転ブラシび 
止まります。 


パが////////////て 



1/7ノ ////////////か///////////////////////////// 


♦エアーへ ッドを持ち上げたときは、静かにするため回転ブラシは 
止まります。（ゆっくり回る場合があります） 


> 


けびのおそれあ日 

At 

1告 

♦エアーへッドの回転ブラシに触れないでください。 

回転ブラシび回転することびあります。 

し 


特にお子さまにはご注意ください。 





運転のしかた 


お掃除のしかた 
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操作のしかた(続き) 


クルツと切替えブラシを使つたお掃除 




本体か！5伸縮パイプを巧く 


n パイプ取り外しボタ 
ンを巧しながら 
呂グリップハンドルを 
持って、まっすぐ上 
に引き抜く 


グ I 」ップ 
八ンドル 

まっすぐ上に 
引さ抜く 


パイプ 
取り外し 
ボタン 

本体 



本体 


エアー 
へツド 


本体をゆかに垂直に立てておく 





お掃除する場所に応じて伸縮パイプを調節する 

♦伸縮パイプの調節のしかたは分 P . 已1 


そのままの長さで 


伸縮パイプを伸ばして 


すさ間用吸□として 


' 机や棚の上などの 



' すき園などのお掃除-天井やエアコンの 



が MM 

♦本体八ンドルを手でささえてください。本体の転倒を防ぐためです。 
♦ピアノなど特に傷つきやすい場則こは八ケブラシを巧しつけないでくださし、 
傷つきを防ぐためです。 






伸縮パイプを収納する 

♦クルツと切替えブラシでのお掃除が終わつたら、伸縮パイプを縮め、 
本体のパイプホルダーに「カチッ」と音がするまで差し込む。 


CSD 

♦伸縮ノ（イプは確黄こノ（イプホルダーに収納してください。ノくイプホルダー 
に確実に収納されていないと、エアーへッドからの吸引力は低下します。 



収納のしかた 


田電源プラグを持って、電源コードきき取りボタンのマーク部 (の) 


を巧しながら、 電源 コードをきき取ってくださし U 今 P . 已 

A 注意 

、 

けび • 家具に傷をつけるおそれあ日 

♦電源プラグを巧くとさ-電源コードを巻さ 
取るとさは、電源プラグを持ってください。 


0部屋のすみなど倒れにくいところへ保管してくださし、。 
グリップ八ンドルのグリップフックを本体のグリップ 
ホ J レダーに引つかけると、巧し入れなどの低いスペース 
にちすっきり収納できます。 


グリップグ U ップ ホルダー 
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ごみの捨てかた 

•お掃除中に「ごみすてサインー田」が作動した5、「立体フイルターー呂」にたまったごみと、 
「ダストフイルターー因」に付着したごみを捨ててください。 

• 「ごみすてサインー田」が作動しない場合でも、お掃除するたびに毎回ごみ捨てを行ってください。 


•巧商拥 1 ♦ごみ捨ての際に細かなほこりび舞い上びることびあります。屋外など、換気のよい環境でごみ捨て 
をしていただくか、マスクを着用するなどして、ほこりを吸い込まないよラご注意ください。 


D r ごみすてサイン J について 

•ダストケースのごみ捨て時期をお知らせします。 


本体を、 r エアーへッドを使ったお掃除 P » P .8 11の状態で運転中にのみ確認できます。 



こんなとをは… 

♦細かい砂ごみ、±ぼこりを吸わせた場合 
か量のごみでち「ごみすてサイン」び作動することびあります。 

このようなときは、ごみ捨てをしてください。 

♦綿ごみなどび多い場合 

ごみびいっぱいになっても「ごみすてサイン」び作動しないことびあります。 

♦毛足の長いじゅラたんなどで吸込□びふさびれた場合、クルッと切替えブラシをご使用の場合 
吸い込み風量びかなくなるため、ごみの量に関係なく「ごみすてサイン」び作動することびありますび、 
そのままご使用いただけます。 

♦ティッシュペーパーを 取り付けた場合 
通常より早く「ごみすてサイン」び作動することびあります。 


操作のしかた収納のしかた 


ごみの捨てかた 
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ごみの捨てかた(続き) 


曰 r 立化フイルタ ー J のごみの搭てかた 


〇 ダストケースを本体から取り外す 

□ ダストケース取り外し八ンドルをにざり、 
ダストケース取り外しボタンを巧しながら、 
g 本体を押さえてダストケースを引さ出しまず。 



© ダストケースを大きめのごみ袋などの 
中に入れ、「ごみすてボタン」を巧す 



© 立体フイルター内面に付着したごみを取り除く 

ダストケース側面に収納している「お手入れブラシ」 
を使つてごみを取り除さます。 




A ま意 


けびのおそれあ0 

♦ガラスの破片や虫ピンなど鋭利なちのを 
誤って吸い込んだとをは、手を直接触れ 
ないで捨ててください。 


♦立体フイルターは取り外しでさません。 
交換の際にはお買い上げの販売店にご相談 
ください。〔- » P .18] 



曰ティッシュぺーパーの巧り付けかた 

•ティッシュペーパーを取り付けなくてもご使用になれますび、ごみ捨てびさらに簡単-清潔 
になりますので、テイツシュペーパーのご使用をおすすめします。 


ca 商 m ♦ティッシュぺーパーは市販されてしぶ2枚重ねのものをご使用ください。 
♦めれたテイッシュペーパーは使用しないでくださし、。 


〇 ティッシュぺーパーを広 
げて、立体フィルターに 
のせる 



ティッシュぺーパーの 端が、 
立体フィ ルターの 端か5 
1 cm 程度はみ出ずようにの 



立体フイルターをごみ捨てボタンのつめに弓 I つ掛ける 


立体 フイルターの 端をテ イツ 立体 フイルターを ごみ捨て 

シュぺーパーと一緒につまみ ボタンのつめに引っかけまず。 
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つまみ 



お手入れブラシの 
柄の先端部 



〇 


ダストフィ ルターを 取りがす 

ダストフィルターに指を引っかけ、 
ダストフィルターをダストケース 
か 5 矢印の方向に引き出します。 




ダストフィルターのチリを落とす 

ごみ箱の上などで、お手入れブラシの柄の先端部をチ U 
おとしガイドに沿わせて、ダストフィルターのひだの先 
端に強く当てなが 5 左ちに已往復程度動かしまず。 


♦強い吸込力でお掃除していただくため、1か月に2回程度のごみ捨てをおすすめします。 


囚 r ダストフイルタ ー J のごみの捨てかた 


® ダストフィルターに付着したごみダストフィルターをダストケースへ取り付け、 
を取り除く ダストケースを本体に取り付ける 

ひだの奥にたまったごみは、ひだを広げ ダストフイルターのち起とダストケースの切り欠さ 


てお手入れブラシの柄の先端部でかき出 を合ねせます。 




®n 


ティツシユぺーパーを立体フィルターの中へ軽く}甲し込む 

P テ ィツ シユぺーノ（一の端を呂ティ ツ シユぺーノ（一の 
ダストケースの端に合わせる 端に手を添えたまま、 

中央にたるみかでさる 因立体フィルターの中へ 

軽く押し込む 


たるみ 



E 合ゎせる貴添ぇたまも 


恩巧し込む 


了イッシュへーパーを 
立体 フイルターに おわせる 



〇 


ダストケースフタを閉める 


カチツ 


♦ティッシュペーパーを 折り 
たたむ必要はありません。 


♦これによりダストフィルターび振動し、詰まった 
チ U びダストフイルターから落ちます。 


♦ごみびこぼれる場合びありますので、 
ごみ箱の上などで取り外してください。 


♦立体フィ ルターに 沿って取り 
付けてください。 

取り付け状態によっては、 
ティッシュペーノ（一び破れる 
場合びあります。 


♦ティッシュペーパーび ダスト 
ケースからはみ出していてち 
問題ありません。 

♦ティ ッ シュペーパーを使用し 
た場合、吸込仕事率び 10 W 
程度下びります。 



ごみの捨てかた 









お手入れのしかた 


フイルターのお手入れ(吸込力が弱 < なつた 6) 



参ダストケースフタを開けて 
表側を水洗いしてください。 


>ダストフィルターを外して 
裏側ち水洗いして < ださい。 



参ひだを広げて奥にたまった 
ごみを、お手入れブラシの 
柄の先端でかを出して洗い 
流してください。 



立体フィルター 

誤止弁 逸卸 

‘ダストケースフタ 
(「ごみすてボタン」を押して開ける） 


立体フィルター 
屬励 


nj お手入れブラシ 
ダスト フイルター 


♦立体フィルターを強く押して洗わないでください。破損の原因になります。 
♦逆止弁を引っ張らないでください。破損の原因になります。 


n フイルターカバーつ まみを 
持ってフイルターカバーを 
取り外す 

ロ モーター前フイルターを取 
り出す 

因水で軽くちみ洗いし、たた 
いて水気を切り、自然乾燥 
させる 


モー ター前フィル ター 


フィルターカパー’ 
つまみ(中央部 ） k 


フィルターカパー, 


モーター刖 
フイルター 





モーター刖 
フイルター 




♦ベンジン、シンナー、アルコール、洗剤、漂白剤などを使用したり、洗濯機で洗ったり 
しないでください。 また、 ドライヤーなどの熱風で乾燥させないでください。 

性能の低下や変あの原因になります。 

♦付着しているごみやほこりは、軽く落としてから水洗いしてください。 

♦付属のお手入れブラシじ(外のブラシは使用しないでください。 

破損の原因になります。 

♦ダストケースおよび各フィルターは、必ず取り付けて運転してください。 

モーターにごみび入り、故障の原因になります。 

♦各フィルターを水洗いしても吸込力び弱い場合は、フィルターの劣化び考えられます。 

各フィルターの取り替えをご希望される場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。 [-> P .18 J 


本体-付属品のお手入れ 



♦ミちれび気になるときはお手入れしてください。 

水を含ませたやわらかい巧をよく絞ってからふく 











•巧れが気になるとさはお手入れしてください。（水洗いでさるのは回転ブラシのみです） 
•定期的なお手入れ(月1回程度)をおすすめします。 


〇 


クルッと切曾えブラシでごみを吸い取る 

♦空気取入□、回転ブラシ、八ケ(ホ色、 

緑色)、車輪にごみび付着していると、 

吸込力低下の原因になります。その J 

ようなときは、エアーヘッドを本体 ^ 
に接続したまま、クルッと切替えブ V 
ラシでごみを吸い取ってください。 仁3^ 
♦車輪の軸に絡みついた糸くずなどは、^ 
つまようじやピンセットなどで取り \ 

除いて < ださい。 空気6 


クルツと切替えブラシ 


空気取入 □ 


回齡シピんッ 




回転ブラシを取りがして、ごみを取り除く 


© 


P エアーへッドを裏返して、 
コインなどでネジ溝を 
「ひらく」に合わせる 
呂ブラシカバーを外す 
因回転ブラシを取り外す 

回転ブラシを水洗いする 


ネジ溝 


ブラシカノ戶^ 



、エアー'へツド‘ 


活 | c _ 人つた 
糸くずち 
取り除< 



回転ブラシ 


Q ちれがひどい場合には、回転 
ブラシを7_1<洗いする 

g 回転ブラシを乾いた巧ではさ 
むよラにして水気を切る 
@回転ブラシを陰干しにして、 
十分に乾燥させる 


回転ブラシ 




〇 


A 注意 

ゆか面に傷をつける 
おそれあ日 

♦車輪にごみび絡みつ 
くと、車輪び磨耗す 
る原因となります。 
♦車輪び磨耗している 
とさは、お早めにお 
買い上げの販売店に 
ご相談ください。 

r ~^ p . 巧 


♦回転ブラシに絡みつ 
いた糸くずなどは、 
八サ S で取り除いて 
ください。 



♦ドライヤー、暖房機 
具などで乾燥させな 
いでくださし、。 


回転ブラシが十分に乾燥していることを確認してから、回転ブラシを元どおり 


@ 


エアーへ ッドに取り付ける 

♦エアーへ ッドを裏返して、 

田軸受篤側 ) を入れてから、 
呂軸受(白側)を溝に入れます。 
•軸受にを油しないでください。 

ブラシカバーを閉める 

U ブラシカバーのつめを引っ掛 
けて閉める 

g コインなどでネジ溝を「しま 
る」に合わせる 


軸受(白侧, 


溝^ 

回転ブラシ' 


禱 


軸受(黒側） 


ブラシ カバー 


お手入れのしかた 


]已 







本巧び運面でまない 




フイルターの 
ごみ詰まり 


吸込□を 
ふさいだままの 
運転 


ホー 人’ 
伸縮パイプの 
ごみ詰まり 


保護装置が働いている場合びありまず。次の直しかたにより保護装置を解除してくださし、。 



ダストケースがごみでいっぱいか、またはフィルターにごみが付着したまま 
お使いになると、モーターの過熱防止のため保護装置が働いて、本体の運転 
が自動的に停止しまず。 


± ff 店田 A た-た修理を依おされる前に 

口 XI 巧/ J ■の*^#ーコ I 次の点をもう-度お調べくださし、 I 
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約巨0分後に巧護装置び解除され、再びご使用いただけます。 











故障かなと思つたら 



























ア フターヴー ビスと巧 


使用中に異常び生じたときは 



「故障かなと思った 5 J P .1 己、17 ) をご確認のあと、それでも故障と 
思われる場合には、ご自分で修理をなさ5ないでお買い上げの販売店に 
ご相談ください。 

♦修理を依頼されるため、掃除機を販売店にお持ちの際は、標準付属品 
(エアーへッド)ちご一緒にお持ちください。 


お知5せいたださたい内容 

1型式- PV - SL 1 
2症ができるだけ詳しく 


保証について 


この商品は保証書付さでず。 

♦保証書は販売店で所定事項を記入しておミ度しいたし 
ますか5、記載内容をご確認いたださ、大切に保を 
してください。 

♦保証期間は お買い上げの曰か51 年間です。 

なお、な証期間中でちち料になることびありますの 
で、な証書をよくお読みください。 

♦保証期間経過後の修理については、販売店にご相談 
ください。 

修理によって機能び維持できる場合は、お客様のご 
要望によりち料修理いたします。 

当社は販売店か b の注文により、補修用性能部品を 
販売店に供給します。 


転居される場合 


♦ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサー 
ビスを受けられなくなる場合は、 前もって販売店に 
ご相談ください。ご転居先での曰立の家電品取扱ち 
を紹介させていただきます。 

♦電源周波数の異なる地区へのご転居に際してち、部 
品の交換は不要です。 


★長年ご使用の掃除機の点検を 


一般家庭用 L ツ外でご使用になるとき 


♦共同(寮など)でご使用になるなど、一日の使用時間 
び一般家庭に比べて極端に長い場合には、短時間で 
部品の交換（エアーヘッド、フィルターなど）び必要 
になることびあります。 

お買い上げの販売店にご相談のラえ、定期的な点検 
をなさってご使用になることをおすすめします。 
♦このような場合は、保証期間中でもち料になること 
びあります。 

r ※この掃除機は家庭用です1 


部品の保有期間について 


この掃除機の補修用性能部品のなち期間は、 

製造巧ち切り後己年です。 

補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するため 
に必要な部品です。 


愛情点検 


口 


ご使用の際、 
このよラな 
症状はあり 
ませんか？ 


♦スイッチを押してち、運転しない 
♦電源プラグやコードを動かすと、通電 
したりしなかったりする 
♦運転中、時々止まる 
♦運転中、異常な音びする 
♦本体び変おしたり、異常に熱い 
♦ホースび破れている 
♦こげくさい"におい"びする 
♦その他の異常びある 



事故防止のため、 


すぐにスイッチを 

ご使用 

切り、電源プラグ 

中止 

を抜いて、販売店 


へ点検*修理を依 


頼してください。 


曰立家電品についてのご相談や修理はお買い上げの販売店へ 

なお、転居されたり、贈物でいただいたをのの修理などで、ご不明な点は下記窓□にご相談くださし、。 


商品情報やお取り扱いについてのご相談は 
お客様相談センターへ 

TEL 0120-3121-1 1 
FAX 0120-3121-34 

(受付時間） 9:00-1 7:30( 月〜±)、日:00〜1 7:00( 日’祝日） 
年末年始は休ませていただきます。 

携帯電話、 PHS からちご利用でさます。 


♦「持込修理」および「部品購入」については、上記サービス窓□にて各地区のサービスセンターをご紹介させていたださます。 
♦お客様び弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録(録音など)させて 
いただ < ことびあります。 

♦ご相談、ご依頼いただいた内容によっては醉社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことびあります。 
♦修理をご依頼いただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケート八ガキを送付させていただくことびあります。 


修理などア フターサー ビスに関するご相談は 
エコー センターへ 

TEL 0120 -3121- 巨8 
FAX 0120-3121-87 

(受付時間）9:00〜]日:00 (3 巨巳曰） 

携帯電話、 PHS からちご利用でさます。 


















□ ll^b AH ^3 日立の家電融嫩ちでむまめください。 

y 口 I 》ロロ 価格は、200日年6月現在の消費税率を基に総額表示を行っています。 


>立イ本フイルター 


•ダストフイルター •モーター前フイルター •お手入れフラシ 



サービスパーツ 
PV - SK 1-003 
立体 フイルター 
と ご指定 < ださい 

希望ル売価格 
1,47□円(税抜1,4□□円） 



サービスパーツ 
PV - SK 1-002 
ダスト フィルター 
とご指定ください 

希望ル売価格 
1,470円(税抜],400円） 


サービスパーツ 
PV - SKX 1 E 4-001 
モーター前フイルター 
と ご指定 < ださい 

希望ル売価格 
630円(税抜6□□円） 



サービスパーツ 
PV - SK 1-004 
お手入れブラシ 
とご指定ください 

希望ル売価格 
31已円(税抜300円） 


♦上記希望ル売価格は、価格改正に伴い変更する場合びあります。 


抗 

pI ^ pp-o 

抗菌の購祕わた誠《齡 

試験ち法 

抗菌の方法 

欄の贩蛇わてりが盼の名称 

試験結ま 

菌 

抗菌回転ブラシ 

(財旧本化学繊維検査協会 

JISL 1902 

繊維に付着 

刷毛 

日日％む上 

効 

ナノチタンルすフ随顆フィルタ- 

(財)曰本が續検査協会 

JISL 1902 

繊維に付着 

シート状不織布 

日日％む上 

果 

ダストフィルター(抗菌-消臭） 

(財)曰本が續検査協会 

JISL 1902 

繊維に付着 

シート状不織布 

日日％む上 


電 源 

100 V 已 0-60 HZ 共用 

質 量 

3.9 kg (標準付属品を含む） 

消費電力 

8 己 0 W 

本体寸法 

(使用時） 

長さ 290 mmx 幅巧 Ommx 高さ 8 班〜 1 065 mm 

(収納時） 

長さ 220 mm X 幅 2 巳 0 mm X 高さ巳 90 mm 

吸込仕事率 

260 W 

運転音 

6 已 d 巨 

標準付属品 

巧菌パワフルイオンエアーヘッド 
(エアーヘッド) . 1 個 

集じん容積 

0.5 L 

コードの長さ 

已 m 

付属応用部品 

お手入れブラシ . 1 個 


アフタ—ヴ—ビスと保証別売り部品 


s ミ 

樣 

仕 


19 








※印欄に記入のない場合は無効となリまずから必ずご殖認ください。 


修理メモ 


♦この保証書は本書に明示した期聞、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。 
したがってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ] U かの事業者 
に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期聞経過後の修理 
等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはご相談窓 □ 伊 P .18] にお問い合わ 
せください。 

• お客様にご記入いただいた保証書の写しは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点横 
活動のために記載内容を利用させていただ<場合がございますので、ご了承<ださい。 

• 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳し<は、 r アフターサービスと 
保証」卜 ♦ P .181 をご覧ください。 


1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。 

(イ)使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。 

(□) お買い上げ後の落下、輸送等による故障または損傷。 

(八)义災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷。 

に庙両、船舶にとう載して使用された場合に生じた故障または損傷。 

(ホ)業務用に使用されて生じた故障または損傷。 

(へ)本書のご提示がない場合。 

(卜)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字巧を書き換え 
られた場合。 

2. この商品は持込修理の対象商品です。郵送などで修理依頼された場合の送料などはお客様 
の負担となります。また、出張修理をご希望の場合には、出張に要する実費を申し受けます。 

3. ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談<ださい。 

4. 贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合には 
ご相談窓 □ F » P .18] にご相談ください。 

己.本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保をしてください。 

6. 本書は日本国内においてのみ有効です 。 Effective only in Japan . 


曰立掃除機保証書 I 持込修理 I 

こ の保証書は取あ説明書、本体貼付ラベル等のを意書きに従った使用状態で保証期間内に故障 
した場合に、本書に記載されている内容に基づき、無料修理をお約束するものです。無料修理 
をご化頼になる場合は、お買い上げの販売店に商品と本書をご持参ご提示ください。 


が 


※お買い上げ曰 

保証期闇 

名 

PV-SL1 

平成年月日 

本体： 1 年 


#日立アプライアンス株式会社 

干10己-8410東京都港区西新橋 2-15-12 
電話の 3) 3502-21 11 



住を 住を 
ごお電ごお電 

※お客様※販売店 


3- K 8836-5 B 


F 9( CH ) 









